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学 院 坐 洲 于 新 加 坡 商业 金融 区 的 中 心地 市 ， 学 生 们 可 以 置身 于 这 座 充 满 活 力 的 全 球 
化 城市 的 繁华 经 济 的 中 心 。 新 加 圾 拥有 国际 闻名 的 教育 成 融 、 世 界 级 学 府 、 便 利 的 
交通 和 干净 环保 安全 的 环境 ， 这 些 都 为 学 生 提供 了 一 个 无 与 伦比 的 学 习 环境 。 从 学 
院 步 行 到 茉 佛 十 地铁 站 ( Raffles Place MRT ) 和 有 直 洛 亚 锡 地 铁 站 ( Telok Ayer 
MRT ) 只 有 几 分钟 的 时 间 。 


本 院 占 据 大 楼 的 第 三 层 ， 拥 有 6 间 教 室 。 关 于 教室 的 大 小 和 容量 请 参考 下 表 。 
NameorClassroom ee he 
Name of Classroom 
(in sqm) Capacity 


Room 301 Solomon 18.02 
Room 302 Shakespeare 


12 
Room304Edison | 1 | 6 
Room305Churchl | ls | 8 





学 院 实施 


中 央 空 调和 无 线 网 络 设置 使 学 院 成 为 一 个 学 习 的 好 地 万 ，。 


科学 实验 室 


设备 齐全 的 现代 化 科学 实验 宇 ( 物理 和 化 学 ) ， 位 于 Singapore Institute of 


Sclence。 


性 


其 他 设施 
饮水 区 


学 院 配备 了 冷 热 两 用 的 饮水 机 。 所 有 学 生 都 有 责任 保持 该 区 域 的 清洁 。 


传真 、 复 印 和 打印 设备 
3 楼 备 有 一 从 传真 设备 万 便 学 生 接 收 及 时 的 传真 信息 


学 生 服 务 中 心 为 O 水 准 班 的 同学 配备 了 书 橱 。 


IT 设施 
学 生 可 以 同学 院 借用 笔记 本 电脑 并 通过 学 院 无 线 网 络 和 连接 到 互联 网 。 


